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An j^Aacns Tritus fimul & fermentationis opus i 

I. 

C HYLUS fuccus eft ex alimentis paratus , a quo corpus huma¬ 
num fulcitur ; a quo fanguis perennitatem , partes omnes incre¬ 
mentum mutuantur, durationem & robur. Succus nulli xquiparan- 
dus nec analogus ;purus, limpidus fimul & undtuofus ;fle6ti pronus; 
liquidorum in corpore fons & origo ; mille induens formas ; iecre- 
tionum omnium infigne promptuarium ; falivx , fucci gaftrici ,lymphx 
inteftinalis, pancrearicx , bilis & exterorum liquorum larga materies; 
inexhauftus profpicit omnibus , licet perfpiratione infenfili uberrimam 
fui partem indefinenter exhalet. Admirabilis Prochei naralitia inquiris? 
non in una parte, led in pluribus quxrenda : fic in ore, xfophago, ven¬ 
triculo , inteftinis elaboratur, conficitur, abfolvitur. Hxc alimento¬ 
rum metamorphofis haud uni & loli primarum viarum apparatui debe¬ 
tur & motui; perfpexeris variorum fuccorum ex illis fecretorum na¬ 
turam & ufum ? genuinum operationis modum afiecutus es. 

11 . 

D U O concurrunt in tanto opere perficiendo , folida nempe 8c 
liquida. Mireiis folidorum fabricam ftupendo elaboratam artifi¬ 
cio ? os perluftres ? demes in limine figura & robore diverfos ! 
parietes internos buccarum , linguaroque ipfam , ope mufculorum ex 
quibus confiat, recolligentem qux exciderent confpice ! canalem cefo- 
phagifequere 1 illius membranas numera, fibrarum ordines evolve! 
▼entriculi pariter figuram, fitum introfpicis ? Quot membranis contexi¬ 
tur; quot fibris omnis generis varie decuflatis ab orificio fupcrioriad in¬ 
ferius atque ab hoc ad illud contraria viri recurrentibus compaiatur? ten- 
dinolum quid cuilibet orificio ineUe reperies ex coalitis eo loci fibris, 
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nonnullifque inftar circuli hunc ambientibus. Ventriculi fundum 
obferva rugafque ejus, & duo orificia lineis parallelis a fe invicem 
pofita i Dem dextrum flcxuofo dn&u in canales oblongos & tor- 
tuofos dehifcens cognomine inteftinorum ? hic qua: dicuntur graci¬ 
lia [crpentino tramite in medio abdominis congregantur,dum alia qua: 
crafla, priora ambiunt & quafi coronant : horum omnium fibras lon¬ 
gitudinales circularibus per intervalla fe&as perpende ? interiora cana¬ 
lis inteftinalis fcrutare ? quot foraminibus pertufa eft nervea tunica? 
quot opponuntur fpicula parallela in cavitatibus quae extremitates 
fpongiofae nervorum haud immerito conjiciuntur fub titulo cruftx vil- 
lofa: inteftinorum ! quot inter villos hiant oftiola, patentiora quae¬ 
dam ; mille & mille , oculorum aciem fugientia : innumera chylum 
abforbcntia, la£tea di&a ; pene infinita lympham in cavitatem exo¬ 
nerantia, glandulofa: textura:, vel fi mavis, continuata ab extremitate 
arteriarum conglobata ferie vafcula excretiora ! habes nunc ftru&u- 
ram partis; quid valeant fucci allabentes paucis tene. Salivam , lym¬ 
pham ocfophagi, fuccum gaftricum , inteftinalem lympham, quin & 
pancreaticam ejufdem natura:, ordinis & profapix ne dubites aftererc: 
acidum plus minufvc evolutum hos redolere liquores puta ; nec fal¬ 
leris horum conditione & ufu. Bilem unice amaram alicali fatis acris 
confortio gaudere & frui fapore exploratur. 

III. 

E X iftis intelligitur quid tritus cum fermentatione valeat in mu¬ 
tatione alimentorum. Operationes dixeris varias, attamen in unum 
confpirant j nequehxc officit alteri. Partium deferiptarum fitus, ordo, 
connexio hunc innuunt motum quo afliimpta premuntur, dividuntur, 
conteruntur, & a fe invicem mixti particula: dilfbciantur: fic fuba&x , 
falium aculeis aditus prxbent faciliores. Natura nihil molitur inepte. 
Dentium fumma utilitas, quatiunt duriora , divellunt, difcerpunr. 
cefophagus ut manus, premit & promovet qux committuntur un- 
dulatim, non tumultuose. Ventriculus delapfa volvit, revolvit, am- 
pledfitur, comprimit ; ficque partes integrantes nudo cara&ere prx- 
parat ac fubjicit. Dein inteftinalis tubulus lapfa c ventriculo per mille 
ambages & receflus deducit 8c quafi verberibus elutrit in canales 
hiantes,partes chyli numeris omnibus abfoluti : nec minftsfermenta- 
tionem fapiunt qui in cavitatibus primarum viarum perpetuo fcaturiunt 
fucci. Jam faliva maflam alimentorum imbuendo turgefeentiam quan- 
dam in bolis moLlioribus excitat. Deglutita materies per canalem o:fo- 
phagi defertur, ubi infiniti lympha: rivuli quaquaversftm fundentes, 
uberiorem fui proventum largiuntur ad alimentorum penetrationem, 
partium variarum feparationem & folutionem , unde gradatim & 
per vices attingunt ventriculum prius trita:, irrorata: & fermento 
imbuta:. In illo fuccus gaftricus, ope motus membranarum vifceris, 
partes denudatas & integrantes adoritur, penetrat-, dividit’ ; partes 
eftentiales extricat. Tunc chylus ditftus, cum refiduo mixtus, fimilis 
cremoris hordei in inteftinum duodenum propellitur ; ubi a bile & fucco 
pancreatico iterum atque de novo fermentatur, diluitur & per extera 






c gracilibus inteftina delabens & ab uberiore lympha depuratus, la¬ 
neus cogitur intrare vafa hinc inde aperta per modum fecretionis. 

I V, 

N EC repugnat motui partium , quam intelligimus fermenratio ; 

& vice versa : exulent fermentationum vulgarium analogifmi. 
Nihil eft: in corpore quod operationes chymicas odorari velit, vel tan- 
tifper imitari: extorquet vi & tumultuo mixtis , quod fupponit artifex: 
perfeftiils & placidius huic primx vine fundtioni invigilat natura: non 
menftruorum vario deledtu, non magna potentia in partes velrefinofas, 
vel pinguedinofas, vel fibrofas, vel alias cujufcumque fint generis in¬ 
surgit. Habet de divite fundo enatam lympham , ubique fui fimilem , 
maximx energia: intentionibus quibullibet providentem. Quod par- 
rium motu diipofitum fuerat , appropriata lympha hujus fubit intima , 
& foluta particularum omnium compage , principia fincera eliduntur, 
feu partes eflentiales, fine conflidlu. Motus ille inteftinus, quem vocant 
fermentationis, tritum non deftruit. Ambo mutationem alimentorum 
profequuntur 8c moliuntur; folida motu fuo praeparant, liquida com¬ 
plent , hxc infenfibiliter. Pro diverfa utrorumque textura diverfimodc 
tradlant alimenta : prima conterendo , altera imbuendo & folvendo. 
Ut cuneus, lympha in poros introducitur ; fic, ut malleus, motus par¬ 
tium infervic operi ; utrumque conficit digeftionis opus. Ita lympha 
fine motu partium jaceret iners ; fic tritus abfque menftrui virtute in- 
cafsfim adhiberetur. Menftruum dico lympham omnem primarum via¬ 
rum , falibus fat idoneis prxditam, ut partes alimentorum efientiales 
penetret. Infenfilis eft illa fermentatio , naturalis quippe, mitis , blanda 
& fucco ladfceo, chylo dido , conficiendo accommodata. 

V. 


I GITUR principium nutritivum in homine pendet a tritu & fermen- 
tatione. Chylus eft, qui per iteratam fuba&ionem purus, dulcis 
& infipidus fanguini redditur , ufui oeconomi» deftinatus. Fruftra huc- 
ttfquecaufam digeftionis praetexerunt Medici : longe a meta diftantes 
adhuc videas. Willifii, Helmontii & aliorum hujus dodfcrinx virorum 
opinio nimiiim Chymicorum labores redolet : velut in vafe aeneo 
decertabant in ventriculo falia diverfi generis & in fefe graviter in- 
furgebant, confuse materiem digeftionis agitando. Hoc a natura: fim- 
plicitate & mechanifmo alienum cenfetur. Quorsitm tot partium dif¬ 
ferenti» i tot fibrx contradfciles & elafticx quibus decorantur ? tot 
membranx queis adornantur, compinguntur ? Quis fana: mentis re¬ 
putet haec omnia comparata fuilTe , inftituta , ut campus eligeretur , 
ubi prxliarentur fermentationis pugiles ? Moventur certe folida ut ali¬ 
menta conterantur, & his in chylum conyerfis nutritio abfolvatur. 
Nec qui tritus fola potentia rem conficiunt, aut confici volunt geo¬ 
metrico more , de naturx induftria ftridifts opinantur : cui bono enor¬ 
mis lymphx primarum viarum proventus , fi unice ad partium tri¬ 
tarum irrigationem, lotionemquc fucci fecernerentur ; altifis fapit 
mater provida : nec nifi quodam fale elfentiali imprxgnatos conftituit, 
fluo allaborarent fimul cum motu partium in negotio digeftion-is ali- 






mentorum conficiendo. Sint' ergo tritus & fermentatio arterno foe¬ 
dere junfta ; & in oeconomia animalis operationibus exequendis, 
prxfertim in chylo elaborando, & perficiendo tantum valeant, quan¬ 
tum fermentatio chymicorum & tritus feorfim a fe&atoribus collau¬ 
data fuere : fic amabili concordiae^ veritatis connubio maneat fixa, 
rata conclufio. 


Ergo tritus fimul & fermentationis opus. 
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